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CHEMICAL ENGINEERING
When the vertical shaft revolves, these cones pick up or pump the scrubbing medium, which is thrown horizontally with considerable velocity through the outer perforated distributing cone. Additional impetus is given the liquid at this point
DIMENSIONS, WEIGHTS AND CAPACITIES
		Overall dimensions						Capacities				
	Filter					Outlet	Intake			-------- ..	-----------	Ap-
												
No.	area,					d		7.5 cu.	10 cu.	12.5 cu.	15 cu.	proxi-
	square feet	A	B	C	D	diameter	diameter	ft. per square	ft. per square	ft. per square	ft. per square	mate weight
								foot	foot	foot	foot	
2	384	124"	4'-0"	3'-8"	3'-W	15"	15"	2,980	3,840	4,800	5,750	3,000
3	576	128"	4'-0"	3'-8"	3'-6M"	18"	18"	4,300	5,760	7,200	8,650	4,500
4	768	129"	4'-0"	3 '-8"	3'-6^"	20"	21"	5,750	7,680	9,600	11,500	6,000
5	960	130"	4'-0"	3'-8"	3'-6M"	22M"	23"	7,200	9,600	12,000	14,300     7,500	
6	1,152	132"	4'-0"	3'-8"	3'-6^"	24M"	25"	8,700	11,520	14,400	17,300     9,000	
7	1,344	132"	4'-0"	3 '-8"	3'-6W	26^"	27"	10,200	13,440	16,800	20,100   10,500	
8 n	1,536	134"	4M3"	3'-8"	3'-e^"	28^"	29"	11,500	15,360	19,150	23,000	12,000
